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A lenda de Ibagé 


Dizem ter existido na Serra de Santa Tecla, 
bem ao sul do Rio Grande do Sul, há poucos quilô- 
metros do Uruguai, uma tribo de índios que jamais 
se reuniu com os povos das Missões Orientais do 
Uruguai. Esta tribo prezava muito a liberdade e 
também sua terra. Como toda tribo nômade, existia 
um chefe conselheiro, este chefe seria chamado de 
Ibagé. Um dia ele disse: sou enviado de Tupã e 
cheguei de Ibag (Céu) e aqui estou para dirigi-los. 

Quando os portugueses e espanhóis resolve- 
ram conquistar suas terras, sua tribo foi obrigada a 
lutar. Na primeira vez, a tribo de Ibagé conseguiu 
vencer, porque tinha excelentes arqueiros. Foi en- 
tão que os portugueses e espanhóis continuaram 
investindo contra a tribo. 

Tomando conhecimento da guerra, surgiu das 
Missões para ajudar Ibagé, seu companheiro Sepé 
Tiaraju. Neste momento, Ibagé já estava fraco e ve- 
lho, não podendo acompanhar Sepé, que partiu jun- 
to com sua tribo para lutar contra os inimigos. Mas 
a tribo de Sepé Tiaraju não resistiu à batalha e foi 
derrotada pelos portugueses e espanhóis. 

Ao ter conhecimento da derrota de Sepé, Iba- 
jé ficou muito triste e encontrou forças para reunir 
a sua tribo e partir para junto de Sepé, para lutar 
lado a lado. Os dois grandes chefes lutaram com 
suas tribos unidas e se reuniram nos cerros da cida- 
de. Partiram para guerra contra os portugueses, co- 
mandados por Gomes de Andrade, e os espanhóis, 
comandados por Marques de Valdelírius. 


Em Caibaté, os exércitos portugueses e espa- 
nhóis encontram forças e, após tremenda batalha, 
Sepé perde 1200 homens e é morto. Ibagé assiste 
aos últimos momentos do heróico chefe missionei- 
ro e constata sua subida ao céu. Mesmo desfalcado, 
Tbagé não se rende e volta para suas terras, conse- 
guindo afastar por algum tempo os portugueses e 
espanhóis. 

Mas um dia, enquanto a natureza contempla- 
va o belo para as paisagens da Campanha, uma 
coruja prenunciou que algo ruim iria acontecer e 
até os quero-quero pareciam soluçar. Foi então 
que os anciões da tribo correram para cabana de 
Ibagé, mas já era tarde, pois ele já estava morto e 
puderam vê-lo partindo para o céu, onde chegou 
no Cruzeiro do Sul para ficar ao lado de seu com- 
panheiro Sepé Tiaraju. Ele permaneceu para sem- 
pre no céu, formando a quinta estrela da constela- 
ção sul brasileira. 

Em memória a este grande pajé, os cerros, o 
rio e todo aquele território receberam o nome de 
Ibagé, mas os portugueses e espanhóis denomina- 
ram o nome das terras de Bagé. Segundo a cultura 
popular, o índio Ibagé estaria enterrado no Cerro da 
cidade, apesar de sua existência nunca ter sido 
comprovada. 

A terra encantada do índio que viera do céu e 
se estabeleceu nas margens do murmúrio arroio, 
que no seu manso correr parece soluçar o nome do 
grande amigo: Ibagé... Ibagé... Ibagé...! 
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Viviane Becker relembra trajetória 


entrelaçada com a do Jornal Minuano 


Por três décadas, o Jornal 
Minuano tem sido um guardião 
das memórias da cidade. E esta 
jornada foi acompanhada, quase 
de forma total, pela jornalista Vi- 
viane Becker, que testemunhou 
28 anos de transformações e que 
agora reflete sobre sua trajetória 
marcante, permeada por desafios 
e realizações. 

“Em vésperas de comemo- 
rar dois anos de existência, em 
1996, o Jornal Minuano passava 
pelo processo de ampliação, au- 
mentando o número de páginas e 
os dias de circulação. Foi nesse 
momento quando o impresso já 
estava sob a responsabilidade da 
Urcamp que, aos 17 anos, cheguei 
para fazer parte da equipe”, re- 
lembra Viviane, cuja jornada teve 
início como digitadora, atuando 
na área da informática. “Foi no 
Minuano que me apaixonei pelo 
Jornalismo”, confessa, revelando 
o catalisador que a impulsionou a 
cursar Comunicação Social na 
Urcamp, onde tinha aulas com al- 
guns dos gestores do jornal. 

Em quase 30 anos, a jorna- 
lista percorreu diversos setores, 
desde a diagramação até a repor- 
tagem de pautas gerais. Contudo, 
foi o desafio de assumir o Cader- 
no Ellas que marcou um ponto 
crucial em sua carreira. “Fui de- 
safiada pelo editor na época, 
Glauber Pereira, a assumir o Ca- 
derno Ellas, um suplemento tra- 
dicional que abordava assuntos 
do universo feminino”, revela. 
Sob sua tutela, o Ellas cresceu e 
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= Recebendo estudantes que visitavam 
as dependências do jornal em 1996 


expandiu-se, tornando-se uma 
referência na cena de moda baje- 
ense por mais de duas décadas, 
um feito que inspirou outros ca- 
dernos no mesmo segmento. 

O caderno foi pensado, 
principalmente, para o público 
feminino, e nas questões que en- 
volvem o mundo fashion e afins, 
em setembro de 1996, idealizado 
pelo jornalista Orlando Carlos 
Brasil, e teve como primeira re- 
pórter Adriana de Azeredo Perei- 
ra. “Eu entrei em cena em julho 
de 2000, quando ainda era acadê- 
mica do curso de Comunicação 
Social da Urcamp. Lembro como 
se fosse hoje, minha primeira en- 
trevistada, Suzana Grilo, que fa- 
lou sobre as demandas, realidade 
e o carinho que tinha pela Casa 
da Menina e pelas crianças aco- 
lhidas pela instituição”, recorda. 

O Caderno Ellas tinha pági- 
nas segmentadas e editorias fi- 
xas, que priorizavam tratar de 
assuntos como beleza, decora- 
ção, tendência, culinária, moda, 
estética, turismo e entrevistas. 
Aos poucos a publicação foi se 
tornando uma espécie de revista 
envolvendo assuntos do amplo 
universo feminino. A linguagem 
visual e o design gráfico do ca- 
derno, e do próprio Jornal Minu- 
ano, passaram por muitos pro- 
cessos de transformações, acom- 
panhando as inovações dos tem- 
pos. No decorrer destas três dé- 
cadas os leitores acompanharam 
as reformas gráficas e visuais, 
que visaram melhorar a qualida- 


dt rm 
Em 2003 entrevistando Tarcísio Filho que 
atuou na minissérie A Casa das Sete Mulheres 


Você escolhe sua 


1- 50 % de desconto em armações selecionadas 


de do suplemento que conquistou 
os bajeenses em sua longa traje- 
tória de 30 anos. 

“Em 2012, permaneci com 
o comando do Caderno Ellas e 
assumi a missão de assinar a co- 
luna social do Jornal Minuano, 
incumbência que chegou com 
uma grande responsabilidade”, 
relata Viviane, aludindo à substi- 
tuição do tradicional colunista 
social, Gilmar de Quadros. Por 
mais de uma década, ela envol- 
veu os leitores com textos leves, 
enquanto mantinha a integridade 
jornalística pela qual prezava. 
Assim o impresso vem contando 
a história também da sociedade e 
das diferentes gerações, eterni- 
zando momentos significativos 
de suas vidas. “Como mencionou 
o reitor da Urcamp, Guilherme 
Cassão Bragança, durante a ses- 
são solene na Câmara de Verea- 
dores, no dia 8, em homenagem 
aos 30 anos do jornal, muitas são 
as pessoas desta cidade que têm 
carinhosamente guardado um re- 
corte do jornal”, enfatiza. 

Agora, diante das comemo- 
rações pelo trigésimo aniversário 
do Jornal Minuano, Viviane olha 
para trás com orgulho, relem- 
brando momentos marcantes que 
ecoaram pelas páginas do perió- 
dico. Desde a cobertura do incên- 
dio do Edifício Avenida, em 
1996, até matérias humanizadas 
que refletiram fortemente na co- 
munidade, como aquela protago- 
nizada pela gari Carmen Lucia 
Silva, cujo sonho de ser profes- 
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Jornalista recebeu homenagem no aniversário de 30 anos do jornal 


sora se entrelaçou com as pági- 
nas do jornal. 

Viviane ressalta que acom- 
panhou inúmeras mudanças grá- 
ficas, profundas transformações, 
e também a alteração nos hábitos 
de consumo de informação, até 
chegar ao atual cenário cada vez 
mais digital. “Eternizamos em 
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suas páginas, as notícias do pre- 
sente, preservando as histórias 
que serão compartilhadas pelas 
futuras gerações. É através do 
Minuano que, há 30 anos, a me- 
mória coletiva da cidade se man- 
tém viva, inspirando e conectan- 
do as pessoas com sua própria 
história”, finaliza a jornalista. 
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Segundo Fórum de Vitivinicu 


Campanha será nos dias 


GUSTAVO PAES/REPRODUÇÃO JM 


Evento em Dom Pedrito buscará promover a integração de importantes agentes do setor, 


por meio de palestras, reuniões e assembleias 


ASSOCIAÇÃO RURAL DE BAGE 
EDITAL 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 


Pelo presente Edital, a Associação Rural de Bagé, na 
forma do Art. 23, letra a, Art. 26 e Art. 27 § 1º, dos Estatutos Sociais, 
convoca os seus associados para comparecerem à ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 29 de Abril de 2024, 
às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) horas em sua sede Social 
na Av. Portugal, 495, no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro 
Magalhães, em primeira convocação, em segunda convocação com 
qualquer número no mesmo dia e local, às 17:30 (dezessete horas e 
trinta minutos) horas para tomarem conhecimento e deliberarem a 
respeito da seguinte ORDEM DO DIA: 


1- Leitura, discussão e votação do Balanço, relatório da 
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 
2023. 


id Bagé, 16 de Abril de 2024. 
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Presigente 


SINDICATO RURAL DE BAGE 
EDITAL 


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 


Pelo presente Edital, o Sindicato Rural de Bagé, na forma 
do Art. 15 dos Estatutos Sociais, convoca os seus associados para 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 29 
de Abril de 2024, às 16:00 (dezesseis) horas em sua sede Social na 
Av. Portugal, 495, no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro 
Magalhães, em primeira convocação, em segunda no mesmo dia e 
local, às 17:00 (dezessete) horas para tomarem conhecimento e 
deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: 


a) Leitura, Discussão e Votação do Balanço, relatório da 
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal referente ao 
exercício de 2023. 

b) Assuntos Gerais. 


Bagé, 16 de Abril de 2024. 
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Geraldo Da de Mello 


Presidente 


Depois do sucesso da pri- 
meira edição, realizada em 2023, 
o 2º Fórum de Vitivinicultura da 
Campanha Gaúcha já tem data 
marcada. Promovido pela Uni- 
versidade Federal do Pampa 
(Unipampa) em parceria com a 
prefeitura de Dom Pedrito e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do 
Estado (Sebrae/RS), o evento 


22 e 23 


será realizado nos dias 22 e 23 de 
maio, no Campus Dom Pedrito 
da instituição de ensino. 

O Fórum de Vitivinicultura 
da Campanha Gaúcha tem o obje- 
tivo de promover a integração de 
importantes agentes do setor da 
vitivinicultura brasileira, por meio 
de palestras, reuniões e assem- 
bleias. Além de formar um quali- 
ficado painel de palestrantes, a 
fim de apresentar e discutir temas 
como enoturismo, enogastrono- 
mia e oportunidades no mercado 
brasileiro de vinhos. A Campanha 
Gaúcha é a segunda maior produ- 
tora de uvas e vinhos finos do País 
— respondendo por quase um terço 
da produção nacional. 

O evento também visa de- 
monstrar o potencial enogastro- 
nômico da região, aliando a culi- 
nária local aos vinhos elaborados 
pelos estudantes do Curso de 
Enologia da Unipampa e busca 
apresentar pesquisas desenvolvi- 
das no Curso de Enologia da 
Unipampa ao longo de sua histó- 
ria, gerando informações e mate- 
riais sobre diversos temas rela- 
cionados à viticultura, enologia e 
agronegócio, assim como evi- 
denciar a demanda pela conclu- 
são da obra do Prédio Acadêmi- 
co da Enologia. A estrutura terá 
uma área de 2,1 mil metros qua- 
drados, que deverá abrigar oito 


Itura da 


laboratórios, vinícola experi- 
mental e salas de aulas. “Será um 
complexo único no Brasil, dedi 
cado aos cursos do Campus Dom 
Pedrito e em especial o Curso de 
Enologia”, destaca a diretora da 
Unipampa Campus Dom Pedrito, 
Nadia dos Santos Bucco. 

A primeira edição do Fó- 
rum foi realizada em maio de 
2023, a partir do anseio em di- 
vulgar a produção intelectual e 
potencial de inovação científica 
do Curso de Enologia da Uni- 
pampa junto aos agentes públi- 
cos, lideranças e stakeholders 
das vinícolas da segunda maior 
região produtora de uvas e vi- 
nhos finos do Brasil. 

Reuniu importantes agentes 
políticos públicos do setor e re- 
presentantes das vinícolas da As- 
sociação Vinhos da Campanha 
Gaúcha, junto a estudantes, pro- 
fessores e pesquisadores da área. 
Também apresentou palestrantes 
que discutiram temas como ten- 
dências e oportunidades de mer- 
cado de vinhos, avanços científi- 
cos, técnicos e profissionais dos 
vinhos da Campanha Gaúcha, 
Indicação de Procedência “Cam- 
panha Gaúcha” e apoio do gover- 
no do Estado à vitivinicultura 
nessa região. No total, 220 pes- 
soas participaram da primeira 
edição do evento. 


Embrapa Pecuária Sul acerta 
parceria com a SIA Brasil 


GUSTAVO PAESIREPRODUÇÃO JM 


Acordo visa treinamentos e disponibilização de tecnologias 


Uma parceria entre a SIA 
Brasil e a Embrapa Pecuária Sul 
visando capacitação técnica co- 
meçou a ser construída. O objeti- 
vo tem como foco qualificar a 
atuação dos consultores da em- 
presa junto aos produtores rurais 
da região. A formalização deste 
convênio entre a consultoria e o 
órgão deve ser celebrada em La- 
vras do Sul, durante a próxima 
edição do Universo Pecuária. 

Para o sócio fundador e di- 


retor da SIA, Davi Teixeira, a par- 
ceria representa uma troca muito 
significativa que consiste na Em- 
brapa prover capacitação técnica, 
dispor as suas tecnologias para 
uma empresa privada de consul- 
toria que tem um corpo técnico 
atuando no campo junto aos pro- 
dutores rurais fazendo assistên- 
cia, consultoria e projetos. “E essa 
equipe técnica da SIA poder de- 
volver para a Embrapa o feedback 
de quem é o usuário principal des- 


sas tecnologias que são os produ- 
tores rurais”, destaca. 

Teixeira reforça que esta 
será uma cooperação de dois anos, 
pelo menos no primeiro ciclo, em 
que terá uma programação de trei- 
namentos, capacitação e disponi- 
bilização de tecnologias da Em- 
brapa para a equipe técnica da 
SIA. “A gente deposita uma ener- 
gia muito grande, uma expectati- 
va muito positiva nesta parceria 
da SIA com a Embrapa, pensando 
que isso pode somar e contribuir 
bastante para o desenvolvimento 
do agronegócio sustentável do 
Rio Grande do Sul em um primei- 
ro momento”, observa. 

Em julho, um novo encon- 
tro deve definir um conjunto de 
indicadores para ser utilizado 
como ferramenta de abordagem 
sistêmica, além da discussão de 
tecnologias prioritárias. Também 
deverão ser definidas a escolha 
de propriedades que funcionarão 
como Unidades de Referência de 
forma a aprimorar a construção e 
monitoramento de indicadores de 
sustentabilidade. 
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Presidente afirma que 
Mainardi é unanimidade 
dentro do PT 


Com nominata praticamen- 
te definida para o pleito de outu- 
bro, o PT de Bagé debate a defi- 
nição da candidatura à prefeitura. 
E o nome do deputado estadual 
Luiz Fernando Mainardi, que ini- 
ciou o ciclo de governos petistas 
no município, é uma unanimida- 
de no partido, de acordo com o 
presidente do diretório, Flávius 
Borba (Dajulia). 

Dajulia adianta que a candi- 
datura ao Executivo não está de- 
finida oficialmente, salientando 
que outros nomes são cogitados. 
“A gente identifica a candidatura 
de todos os vereadores. São can- 
didaturas naturais. Temos o Pau- 
linho Parera também. Mas o 
nome mais lembrado, mais pedi- 
do dentro do partido, é o do Mai- 
nardi”, reconhece. 

O presidente destaca que o 
deputado se colocou à disposição 
do partido, de forma extraoficial, 
contando com apoio dos correli- 
gionários. “Qualquer um que 
queira concorrer a prefeito retira 
imediatamente, na minha avalia- 
ção, como presidente do PT, a 
sua candidatura, para apoiar a 
candidatura do Mainardi. Mas 
não definimos oficialmente. O 
nome é unânime e a militância 
quer, mas ainda existe uma dis- 
cussão”, reitera. 

Em busca de uma coligação 
de centro-esquerda, o PT abriu di- 
álogo com Podemos, MDB e 
Avente. “Estamos dispostos a 
conversar com todos os partidos 
que queiram conversar conosco, 
menos o PL. Apesar do PT nacio- 
nal ter definido que em alguns ca- 
sos é possível coligar, em Bagé 
descartamos totalmente a conver- 
sa por questões óbvias”, pontua. 


PDT 


O presidente do PT destaca 
que ainda não estabeleceu con- 
versa oficial com o PDT, mas 
destaca que lideranças conversa- 


Clínica 
Oncológica Bagé 


ram com o pré-candidato pela 
legenda, Luís Eduardo Benites. 
O partido disputou a Prefeitura 
de Bagé, em 2022, e foi um dos 
primeiros a se movimentar no 
contexto do pleito de 2024. “Nos 
agrada uma composição com o 
PDT”, enfatiza Dajulia. 


Nominata 


Dajulia preside a Federação 
Brasil da Esperança, formada 
pelo PT, PCdoB e PV. A federa- 
ção difere da coligação no cará- 
ter permanente. Enquanto as co- 
ligações partidárias são alianças 
que partidos fazem em uma elei- 
ção específica, nas federações 
partidárias, dois ou mais partidos 
políticos podem se integrar como 
se fossem um único, e a união 
dura até o fim do mandato dos 
candidatos eleitos. 

O presidente destaca que a 
Federação deve lançar 18 candi- 
daturas, 16 pelo PT e duas pelo 
PCdoB. “Fizemos uma composi- 
ção dentro do limite estabeleci- 
do. Nossa expectativa é a de que 
o PCdoB tenha candidaturas co- 
letivas. A meta é eleger de 10 a 
11 vereadores. 

Essas eleições são funda- 
mentais para o PT e para o gover- 
no federal, governo Lula, porque 
é o primeiro reflexo do governo 
federal”, define. 

O resultado do pleito, de 
acordo com Dajulia, pode indicar 
uma espécie de avaliação. “É im- 
portante para os nossos objetivos 
eleitorais e estratégicos eleger o 
máximo de vereadores e o prefei- 
to, para conseguirmos imple- 
mentar efetivamente os projetos 
do governo federal e os nossos 
também. Não existe eleição de 
prefeito sem maioria na Câma- 
ra”, pondera. 


Partido da militância 


Realizado na semana pas- 
sada, o evento de comemoração 


FELIPE VALDUGA 


PRESIDAITE 
ES VA FEITO DE povo. 


Dajulia destaca formação de 
nominata e adianta articulações 


dos 44 anos do PT, na visão de 
Dajulia, serviu, também, para 
uma demonstração de força. 
“Nosso partido não é feito só de 
ideal, do que é escrito, do que os 
vereadores dizem ou como se 
comportam. Nosso partido é feito 
de militante, de gente, de pessoas 
que estão na comunidade, nos 
sindicatos, nas associações, no 
comércio, que atuam na iniciati- 
va privada, no poder público. É 
feito de trabalhadoras e trabalha- 
dores. E isso foi visto na nossa 
festa”, enfatiza. 

Para Dajulia, a diversidade, 
como marca da militância do PT, 
representa uma forma de apoio 
da sociedade ao projeto político. 
“Foi uma alegria, para nós, rece- 
ber tantas pessoas, tantas repre- 
sentações. Chamamos a mobili- 
zação e as pessoas responderam. 
A aposta da sociedade, daqueles 
que nos apoiam, é a de que a gen- 
te consiga dar o primeiro passo 
para mudar a nossa cidade. E ve- 
mos nas pessoas uma grande es- 
perança de mudança nesse senti- 
do. Tanto apoio, assim, significa 
que temos respaldo e o respeito 
da militância”, conclui. 


Dr. Dionísio Becker: Rádio Oncologista 


Gio 


Dr. Bruno Koech: Oncologista Clínico 
Dra. Alexia Schuch: Oncologista Clínico 


Dr. Alethea Zago: Hematologista 


Dx. Leandro Becker: Cardiologista 
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Lei estabelece adicional 
para Conselheiros Tutelares 


O prefeito de Bagé, Dival- 
do Lara, sancionou a lei que esta- 
belece adicional de periculosida- 
de para os Conselheiros Tutela- 
res. O adicional, no montante de 
30%, será calculado sobre a re- 
muneração. 


A legislação aprovada pela 
Câmara, na semana passada, 
‘visa reconhecer os riscos e as 
situações de perigo a que eles 
estão expostos no exercício das 
atividades’, conforme justifica o 
prefeito. 


Avante tem tratativas 
avançadas com PT em Bagé 


O presidente do Avante, 
em Bagé, Heraclides dos San- 
tos, afirmou que a sigla já foi 
procurada por diversos partidos, 
mas que as conversas estão 
avançadas com o Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

“Nosso partido é de centro e 
pretendemos crescer muito ainda 
na região, mas não teremos candi- 
datura própria nesta eleição. Fo- 
mos procurados por diversos par- 
tidos, mas estamos com tratativas 
avançadas com o PT, mesmo que 
eles ainda não tenham um pré- 
-candidato”, pontua. 

O Avante, de acordo com o 
presidente, defende que o pré- 
-candidato do PT seja o deputa- 
do estadual Luiz Fernando Mai- 
nardi. “Acreditamos que ele seja 
o nome ideal para o futuro da 
cidade”, afirma. 

Segundo Heraclides, o par- 
tido preconiza primordialmente 
as pautas da educação, da justiça 
social, do desenvolvimento eco- 


DIVULGAÇÃO 


Heraclides destaca que 
partido defende pré-candidatura 
de Mainardi 


nômico e do agronegócio. Hera- 
clides adianta, ainda, que o pre- 
sidente estadual do Avante, ex- 
-deputado Mário Cardoso, fará 
agenda em Bagé com filiados no 
próximo mês. 


Legislação autoriza contratação 
de 80 cuidadores de alunos 


Entrou e vigor a lei que au- 
toriza a Prefeitura de Bagé a 
contratar 80 cuidadores de alu- 
nos com deficiência. 

A legislação aprovada pela 
Câmara na semana passada pre- 


vê vencimento de R$ 1.412,00 
para uma carga horário de 40 
horas. 

Os servidores serão lotados 
na Secretaria Municipal de Edu- 
cação e Formação Profissional. 
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Na Imobilar pague seus boletos 
com a exclusividade da TikPag 


A plataforma Tikpag é uma 
exclusividade em Bagé da Imo- 
bilar que oferece meio de parce- 
lamentos de pagamento de bole- 
tos em ambiente digital. A possi- 
bilidade de quitar dívidas auxilia 


Empresa conta com segunda unidade, dedicada exclusivamente às vendas 


De acordo com a Diretoria 
da Imobiliária, Mariana Vaz Sil- 
veira, essa é uma novidade que 
oferece a possibilidade de par- 
celamento de forma rápida e se- 
gura. “A Tikpag é 100% online. 
Nossos clientes acessam a pági- 
na personalizada da Imobilar 
com todo o conforto e confiança 
para a operação através do 
www. imobilar.tikpag.com.br”, 
explica. 

A Tikpag não é uma insti- 
tuição financeira, é uma empresa 
facilitadora, que permite que o 
cliente pague os seus débitos de 
boletos, parcelando tudo em até 
21 vezes utilizando até três car- 
tões de crédito diferentes para 
pagar a mesma conta. 

A ideia é oportunizar que 
dívidas sejam quitadas, ou que 
negócios sejam facilitados em 
momentos de apertos, promo- 
vendo assim o equilíbrio finan- 
ceiro e a retomada da estabilida- 
de econômica. Essa oportunida- 
de é ideal para aqueles que bus- 
cam regularizar suas finanças, li- 
quidando dívidas pendentes ou 
aproveitando condições espe- 
ciais de parcelamento para reali- 
zar transações comerciais. 


FOTOS: DIVULGAÇÃO 


na diminuição da inadimplência, 
através de acordos e sem buro- 
cracia. A proposta oferece parce- 
lamento no cartão, com liquida- 
ção imediata do débito de boletos 
de condomínio e aluguel. 


ADVOGADOS 


Rosa Maria Prestes Delabary 
OAB-RS 19.424 


Alan Tadeu Soares Delabary 
OAB-RS 42.137 


Cleiton Cleber Alves Vieira 
OAB-RS 112.910 


CIEE-RS abre inscrições para vagas 
de estágio no Tribunal de Justiça 


A semana começa com 
oportunidades de estágio em di- 
versas áreas e comarcas do Tribu- 
nal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. O Centro de Integração Em- 
presa Escola abriu na segunda- 
-feira, 15, as inscrições para estu- 
dantes do ensino médio, superior 
e pós-graduação que desejam se 
candidatar a uma das vagas aber- 
tas ou integrar o cadastro reserva. 
O valor da bolsa-auxílio, com 
vale refeição e vale transporte, vai 
de R$ 1.697,00 até R$ 2.286,69, 
conforme o nível de escolaridade. 

As oportunidades são para o 


ensino médio e técnico. Para estu- 
dantes do ensino superior há va- 
gas nas áreas da Administração, 
Direito, Comportamento Huma- 
no, Tecnologia da Informação, 
Infraestrutura, Arquivo, Comuni- 
cação, Saúde, e para pós-graduan- 
dos em Administração, Direito 
Cível e Criminal. Os interessados 
devem se inscrever até o dia 29 de 
abril. As provas online acontecem 
entre 13 e 20 de maio. 

O edital e as inscrições po- 
dem ser acessados no site https:// 
cieers.org.br/estudante/proces- 
sosSeletivos . 


Março encerra com mais de 200 mil 
CNPJ’s gaúchos negativados, aumento 
da carga tributária deve agravar cenário 


Os percentuais de pessoas 
Jurídicas com limitação em crédi- 
to, cheque, protesto ou ação judi- 
cial apresentaram crescimento em 
março segundo a base de informa- 
ções restritivas da Equifax / Boa 
Vista. Na comparação com feve- 
reiro, o Rio Grande do Sul regis- 
trou incremento +0,27 ponto per- 
centual (de 14,45% para 14,72%), 
enquanto, em Porto Alegre, a ma- 
Joração somou +0,18 ponto per- 
centual (de 15,52% para 15,70%). 
Ambos os índices quebraram o re- 
corde da série histórica iniciada 
em junho de 2022. Se utilizarmos 
as estatísticas do Mapa das Empre- 
sas, o total estimado de CNPJ's 
com negativação em termos abso- 
lutos alcança 206.653 para o RS e 
35.489 para POA. 

Também em março, o per- 
centual de adultos com restrição 
em crédito, cheque ou protesto 


continuou elevado. No período, os 
índices totalizaram 32,29% para o 
Rio Grande do Sul (pico desde o 
começo do levantamento, em fe- 
vereiro de 2022) e 34,18% para 
Porto Alegre. Na comparação com 
fevereiro, houve variação de 0,06 
ponto percentual para o RS e de 
-0,10 ponto percentual para a Ca- 
pital. A estimativa da quantidade 
absoluta de negativados no banco 
de dados da Equifax / Boa Vista é 
de 2,769 milhões no primeiro caso 
e de 367,4 mil no segundo. 

Ao todo, 182,67 mil CPF’s 
gaúchos ingressaram na base nos 
últimos 12 meses, sendo 13,1 mil 
provenientes de POA. De acordo 
com o economista-chefe da CDL 
POA, Oscar Frank, o período foi 
marcado pela sustentação da Taxa 
Selic em patamares elevados para 
conter a inflação, o que atua para 
encarecer as despesas financeiras. 


Aniversariantes 


16 de abril 

Alessandro Ferreira Pichler 
Carmem Margarerth Lisboa Soares 
Cláudio Dutra da Silva 

Dulce Helena Campos Pereira 
Eric de Bem Rodrigues 
Fernando Martins 

Flávio Ricardo Maidana 

Gilse Meri Machado 

Igor Brasil Oliveira 

Ismael Coutinho Gomes 

João Ramiro Gomes Seixas 
José Antônio Pegas Rodrigues 
José Luiz Rosa Echevery 
Kellen Rodrigues Marques 
Leonardo Macedo Luz 
Leopoldo Braga 

Maria Perpétua Dias Lopes 
Marina Silveira 

Mariza Costa 

Neli Gaffrée Deibler 
Sayonara Vidal dos Santos 
Sérgio Ricardo Gonçalves 
Tânia Gomes 


17 de abril 

Ana Cleonice Rodrigues 
Brunna Centeno Ortiz 

Carla Lisiane Valdez 

Douglas Bastos dos Santos 
Flávio Arthur Schaffner 
Giovane Domenech Pintanelli 
João Pedro Freitas Paz 

Letícia Cezarino Garcia 

Maria do Carmo de Oliveira 
Maria Eduarda Vieira dos Santos 
Maria Elena Schimit Rahmeier 
Maria Elisa Nunes 

Maria Noêmia Costa 

Maria Sueli Rocha Machado 
Marli Pereira Rodrigues 
Robinson Acosta Vaz 

Simone Alano de Moraes 
Valter Cláudio Padilha 
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Concurso da Prefeitura 
de Bagé reúne mais de 
oito mil candidatos 


Durante o final de semana, 
foram realizadas as provas do 
concurso de provimento de car- 
gos da Prefeitura Municipal de 
Bagé. Para o certame, se inscre- 
veram 9908 pessoas que concor- 
reram a vagas em 41 cargos. 
Destas, 8212 compareceram aos 
treze locais de prova, o que apon- 
ta uma abstenção de 16,91%. 

As provas teóricas para os 
cargos da Guarda Municipal e 
Armeiro foram realizadas no sá- 
bado. Já as provas teóricas para 
os cargos de nível superior, nível 
fundamental incompleto e alfa- 
betizado foram realizadas no do- 
mingo de manhã. No turno da 
tarde foram aplicadas as provas 
para os cargos de nível técnico, 
médio e fundamental completos, 
no turno da tarde. 

“Eu fiz concurso para ensi- 
no médio completo, cargo de fis- 
cal ambiental. As provas foram 
tranquilas, questões de fácil com- 
preensão e foi uma boa escolha 
de local”, disse a candidata Re- 
nata Reis. 

Vanessa Vidal, 44 anos, 
estava entre os milhares de can- 
didatos que foram fazer a prova 
na tarde de hoje, em busca de 
um lugar ao sol. Atualmente, 
trabalha em uma imobiliária, no 
setor de tributos, o que já traz 
um certo nível de conhecimento 
para o cargo ao qual concorre, 
fiscal tributário. 

Ela conta que este é o pri- 
meiro concurso que realiza em 
alguns anos e relata ter se prepa- 
rado através de vídeoaulas e lei- 


turas durante algumas semanas. 
“A questão da estabilidade e do 
valor do vencimento são as coi- 
sas que atraem mais no cargo”, 
destaca. 


Suspensão 


Embora divulgado inicial- 
mente que o concurso atenderia a 
42 cargos, conforme decisão ju- 
dicial foi suspensa temporaria- 
mente a aplicação da Prova Teó- 
rico-Objetiva para Engenheiro 
de Segurança do Trabalho. De 


SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ 


COLOGIA DA SANTA CASA DE CARIDADE DE BAG 


Suporte Hospitalar 
Quimioterapia 
Radioterapia 


Atendimentos: 


AUDRIN QUADROS/ESPECIAL JM 


acordo com decreto do munici- 
pio, serão publicadas posterior- 
mente novas datas e orientações 
aos candidatos homologados 
nesse cargo. 


Informações 


Para acompanhar a divulga- 
ção dos gabaritos, bem como ou- 
tras definições para o andamento 
do concurso, os candidatos de- 
vem acessar o site da banca exa- 
minadora, a Fundatec (https:// 
www .fundatec.org.br/). 


Prefeitura de 


Candiota 


realiza 1º Festival de Food 
Trucks e cervejas artesanais 
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Evento acontece no Mirante do Básico 


As secretarias de Turismo e a 
de Meio Ambiente de Candiota re- 
alizam, nos dias 20 e 21 de abril, o 
primeiro festival de Food Truck e 
cervejas artesanais. O evento acon- 
tece no Mirante do Básico e irá 
contar com várias atividades, 
como o encontro de carros e motos 


antigas, além de shows e trilhas. 


Conforme o vice-prefeito de 
Candiota, Paulinho Brum, a ativi- 
dade tem como objetivo propor- 
cionar às pessoas uma conexão 
com a natureza e também poten- 
cializar o espaço do Mirante do 
Básico, que é um dos locais de 
lazer do municipio. Ele explica 


que os shows acontecerão no Mi- 
rante e os carros irão chegar na 
rua que fica acima do acesso, cha- 
mada de Pedro Coromberg. “É 
uma via asfaltada, muito bonita, 
larga, o famoso Curvão, a gente 
vai potencializar o local com a 
chegada dos carros antigos e dos 
motociclistas”, comenta. 

Além dos carros antigos e 
motos, o evento contará com um 
circuito de pedal de aproximada- 
mente 18 quilômetros e também 
trilhas ecológicas. “Esse festival 
tem o intuito de potencializar 
também os mestres cervejeiros da 
região e a gastronomia artesanal. 


Sábado 
8h: Credenciamento. 


9h: Abertura do Encontro de Carros Antigos e Motoclubes. 
12h: Dj Rodrigues Tributo a Elvis Presley. 


14h: Trilha Ecológica. 

15h: Ray Voz e Violão. 

17h: Anelise Gimenez e Banda. 
19h Trio Clave 

21h: Banda Asdra. 

23h: Banda Maria Sophia Rock. 


8h: Encontro de Carros Antigos e Motoclubes. 

9h: Largada 2º Etapa De Cicloturismo. (Estância Graúna). 

11h: Chegada dos Ciclistas ao Mirante com Entrega de Premiações. 
11h30min: Dj Rodrigues com os sucessos do Creedence. 


13h30min: Ray e Banda Fire. 

15h: Andy Rose 

17h: Elvis Presley Cover (Dj Thusco). 
18h: Igor Cougo e Banda. 
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Melhorar o aspecto da 


jeitos diferentes. 


Descubra motivos para fazer diferente 

Procure, abra os olhos e veja que nada precisa ser igual 
Nem as manhãs de segunda-feira. 

Uma semana linda pra vocês! 


BORBULHAS DA 
CAMPANHA 


O Espaço Boutique 
Cerros de Gaya foi cená- 
rio de uma palestra so- 
bre duas linhas da far- 
mácia Mistura da terra: 
Linha Uva e Linha Ouli- 
ve. Ana Lucia Garrasta- 
zu contou os detalhes 
para as gurias das Bor- 
bulhas da Campanha. O 
pampa realmente é ins- 
pirador. Um sucesso! 


COTIDIANO 


Todos os dias, sempre, tudo igual. A tua vida é assim? 

A palavra “cotidiano” tem como significado: o que aconte- 
ce diariamente; que é comum a todos os dias; diário. 

Mas não precisa ser igual. Mesmo que os afazeres se re- 
pitam, a forma como eles são enfrentados no dia a dia podem 
ser feitos em uma outra perspectiva 

Não somos robôs. Sentimos, respiramos, nos emociona- 
mos. E é tão bom sair do piloto automático e encarar a vida de 


GIA 


gianacunha 
Egianacunt 


ajudou a construir a história de 
do país. Ainda teve apresentaç 
claro, levou muita gente até o 


BACHARE 
POLITICAS 


O bajeense, pro- 
fessor, doutor em His- 
tória, Paulo Sérgio da 
Silva, comemora a for- 
matura do filho em Ba- 
charelado em Políticas 
Públicas, pela URFGS. 
No registro ele e os fi- 
lhos, Tobias e Mariana 
Gonçalves Silva. 


N A a U N H ja “Nunca desista de um sonho por causa do tempo 
y que vai levar para alcançá-lo. O tempo vai passar 


Əminuano.urcamp.edu.br de qualquer forma.” (Earl Nightingale) 
la 


SALVADOR 


7 dias incluindo: 


A partir de 


12x R$195 


E teve festa em Pelotas onde o neto de Débora Wolf Venha experimentar 


e Auro Acevedo, Guilherme fez 7 anos. A comemoração nosso 
foi entre amigos e familiares. Na foto, a mãe Lúcia Wolf em nosso 
Acevedo, Guilherme e os avós Débora e Auro. 


Segunda a sexta 
das 6h30 às 10h 


Finais de 


anos do Insituto Municipal de Belas 
r muita emoção! Além de apresenta- 
a também teve homenagem a quem 
um dos mais antigos conservatórios 
o do grupo Pianistas de Bagé, que, é 
alão Carlos Gomes. Parabéns! 


AINDA MAIS CUIDADOS PARA 
SEU SORRISO E BELEZA FACIAL 
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Prefeitura de Candiota recolhe documentos para 
regularização fundiária de área da CGT Eletrosul 
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A Prefeitura de Candiota 
está chamando moradores que 
estão pleiteando à regularização 
fundiária das residências da Vila 
Operária e Residencial para a en- 
trega de documentos. As pessoas 
devem ir até a Procuradoria Ge- 
ral do Municipio das 8h30 às 
18h, a partir desta terça-feira, 16, 
até sexta-feira, 19. 

Conforme a procuradora do 
município, Nathiane Vaz, o aten- 
dimento é para coletar os docu- 
mentos que ainda estão faltando, 
dando suporte à empresa Minha 
Casa Legal, contratada pela CGT 
Eletrosul, para realizar o procedi- 
mento da regularização fundiária. 
“A expectativa é de atendermos 
cerca de 300 pessoas”, disse. 

A procuradora salienta que 
alguns documentos precisam ser 
atualizados, para, tão logo, ser 
realizado o protocolo do pedido 
do Programa de Regularização 
Fundiária Urbana e Melhoria 
Habitacional (REURB) junto ao 
municipio. Ela explica que o 
tipo de documento depende de 
cada caso, não são os mesmos 
documentos faltantes para cada 


um. “Alguns moradores já estão 
com a documentação comple- 
ta”, comenta. 

A regularização fundiária, 
que visa garantir segurança jurí- 
dica e melhorias nas condições 
de vida de centenas de morado- 
res, engloba uma série de ações 
de natureza juridica, urbanística, 
ambiental e social, visando regu- 
larizar ocupações em áreas que 
carecem desse respaldo. 

O imbróglio teve início em 
2021, com a notícia de um leilão 
para alienação dos imóveis. Des- 
de então, representantes da De- 
fensoria Pública do Rio Grande 
do Sul se reuniram com morado- 
res e autoridades locais, estaduais 
e federais para a discussão das 
providências a serem tomadas. 

As famílias, em sua grande 
maioria de baixa renda, vivem há 
anos nas áreas que têm como 
proprietária a CGT Eletrosul. As 
casas foram originariamente des- 
tinadas para moradia dos funcio- 
nários da empresa. Contudo, 
com o passar dos anos, outras 
pessoas também passaram a resi- 
dir no local. 


DIVULGAÇÃO ASCOM DPERS 


Moradores devem ir até a Procuradoria Geral do Municipo 


Histórico 


Por volta dos anos 1970, a 
CEEE ofereceu as casas aos seus 
funcionários, para que residis- 
sem mais próximos ao trabalho. 
Até o início dos anos 1990, a em- 
presa fazia manutenção nas ca- 
sas, como corte de grama, troca 
de chuveiro, entre outras. Em 
1996, com a criação da CGT e, 
posteriormente, com o controle 
pela Eletrobras, a partir dos anos 
2000, os próprios moradores pas- 


saram a cuidar das residências e 
a depositar nelas todos os cuida- 
dos necessários para que elas se 
mantivessem em dia. 

Com o passar dos anos, 
muitos trabalhadores foram dei- 
xando o local, retornando para 
suas cidades de origem, e vende- 
ram as chaves desses imóveis 
para os atuais compradores, com 
contratos particulares. As fami- 
lias estão nas residências há mui- 
to tempo, agem com boa fé, cui- 
dando como se fossem suas pró- 


prias casas, investindo dinheiro 
próprio e realizando ampliações. 

Com o processo de reestru- 
turação societária das duas subsi- 
diárias da Eletrobras: Eletrosul e 
CGTEE, as famílias corriam o 
risco de perder suas residências e 
não ter onde morar, o que ocasio- 
nou a aproximação da Defenso- 
ria Pública com os moradores da 
cidade e na realização das diver- 
sas atividades que culminaram 
na regularização que está sendo 
concretizada. 


SRI 
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Sorteios pela Loteria Federal 


A cada R$ 200,00 acumulados em 
compras, você ganha um Número 
da Sorte e está concorrendo! 
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Competição de Kart será realizada entre os dois países 


Aceguá comemora aniversário 
com programação binacional 


Pelo terceiro ano consecuti- 
vo, os municípios brasileiro e 
uruguaio de Aceguá celebram o 
aniversário da cidade brasileira 
em um evento binacional. Com 
uma programação abrangente, as 
festividades começaram no iní- 
cio do mês e continuam até o fi- 
nal de abril. 

O município brasileiro co- 
memora, no dia 16, a emancipa- 
ção política, que completa 28 
anos. Já o município uruguaio 
festeja os 161 anos de fundação 
da cidade fronteiriça. Esse núme- 
ro remete à data de criação do 
povoado, em 24 de abril de 1863, 
por meio de Lei na Câmara dos 
Deputados do Uruguai. 

Este final de semana, dias 
20 e 21 de abril, promete ser o 
auge da programação. Estão pre- 
vistos o Encontro Binacional de 
Kart e a Reunião Binacional de 
Autos Clássicos. 

No sábado, ocorrerá a esco- 
lha da Miss Integração 2024, a 
partir das 18h30, com cerca de 
20 municípios representados por 
candidatas no concurso. O even- 


DIVULGAÇÃO 


Exemplares são específicos 
para os bebe 


to contará com um show de en- 
cerramento da banda uruguaia 
Herederos. A organização está a 
cargo da Agenda Binacional de 
Integração Fronteiriça, em parce- 
ria com os municípios de Aceguá 
(Brasil e Uruguai). 

No domingo, a principal 
atração musical das festividades 
será o cantor uruguaio Lucas 
Sugo, que deve animar o público 
em um evento gratuito no Can- 
teiro Internacional. 

O prefeito Marcus Aguiar 
(Peti) enfatizou a importância da 
união entre os dois povos de 
Aceguá, destacando que, apesar 
da divisão entre os dois países, os 
moradores consideram os territó- 
rios como uma cidade única. Ele 
ressaltou a visão de união e par- 
ceria que tem sido cultivada com 
o alcalde do lado uruguaio, Ja- 
vier Rodriguez, desde que assu- 
miram os cargos, trabalhando 
juntos em eventos e outras ações. 

Para Aguiar, ao longo do 
tempo, houve melhorias na pro- 
gramação e na qualidade dos 
eventos. “Neste final de semana, 


A Escola Municipal de 
Educação Infantil Professor 
Análio inaugurou, na segunda- 
-feira, 15, uma Bebeteca no 
berçário da instituição. A mini 
biblioteca é uma das ações da 
semana Literária e conta com 
cerca de 50 exemplares de li- 
vros, revistas e gibis. 

Conforme a supervisora 
escolar Larissa Cabral Rodri- 
gues Batista, o projeto foi de- 


DIVULGAÇÃO 


está programado o Miss Integra- 
ção, que faz parte de uma agenda 
binacional, envolvendo vários 
municípios brasileiros e uru- 
guaios. Cerca de 20 candidatas 
ao título de Miss estarão compe- 
tindo. No dia 28, pela primeira 
vez, será realizado o Arrancadão 
de Carros e Motos, sendo organi- 
zado com total segurança e infra- 
estrutura adequada”, ressalta. 

Durante o mês de abril, o 
município sediou eventos como 
rústica, rodeio e encontro de som 
e carros baixos. “Desde o início 
do mês, tem ocorrido diversas 
atividades, promovendo não ape- 
nas entretenimento, mas também 
o desenvolvimento do turismo. 
Visitantes de fora acabam consu- 
mindo dentro do município, con- 
tribuindo para o crescimento lo- 
cal”, disse. 

O prefeito também expres- 
sou seus parabéns a Aceguá, elo- 
giando as grandes atrações e o 
movimento nos finais de semana, 
além de destacar a importância 
de atrair turistas para conhecer a 
região. 


- Escola de Educação 
| Infantil cria 
na Semana Literária 


Bebeteca 


senvolvido pela professora Jac- 
queline Barcellos, com apoio 
da diretora Ana Rosalina Le- 
mos. Larissa salienta que a es- 
cola incentiva as crianças ao 
hábito da leitura desde o berçá- 
rio. “Eles manuseiam, escutam 
história, cantam. Logo após 
darmos esse primeiro passo da 
Bebeteca, os alunos irão levar 
uma maleta com livros para 
seus pais lerem em casa”, disse. 


Sala Digital é inaugurada 
em anexo junto à escola 


Chico Mendes 


= vg ay 
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Estrutura é composta por 20 terminais de internet, 
antena, data show e impressora 


O assentamento Santa Elmi- 
ra, em Hulha Negra, está entre as 
cinco localidades escolhidas para 
receber um projeto-piloto de de- 
mocratização de acesso à tecnolo- 
gia desenvolvido pelo Incra/RS e 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Na quinta-feira, 11, foi 
inaugurada a Sala Digital instala- 
da em um anexo construído espe- 
cialmente para a iniciativa, junto 
à escola Chico Mendes. 

A estrutura é composta por 20 
terminais de internet, antena, data 
show e impressora, além de suporte 
técnico remoto e presencial. Na 
inauguração, os estudantes carrega- 
ram banners sobre projetos da esco- 
la em setores como produção, meio 
ambiente cultura - que ganharam 
reforço da conectividade. 

O superintendente regional do 
Incra, Nelson Grasselli, destacou 
que a gestão do laboratório é um 
novo desafio para os assentados e 
deve contribuir para o fortalecimen- 
to do processo de reforma agrária. 

Conforme o coordenador do 
TED, Marco Aurélio Sanfins, 
professor da UFF, a proposta per- 
mite adaptações. Necessidades 
levantadas na implantação - como 
impressora, data show e telão - 
desencadearam ajustes no plano 
inicial. O docente ainda abriu a 
possibilidade de incrementar o 
catálogo de 11 cursos à distância 
de sua instituição para atender de- 
mandas dos agricultores. 

A professora Ana Cláudia 
Giordani, também da UFF, enfati- 
zou o aspecto de rede envolvido 
nas ações. “Pensei que a internet 
iria contribuir com a escola Chico 
Mendes, mas caminhando pelo 


pátio, descobri que ela tem muito 
a contribuir com a internet para 
levar suas experiências a outras 
comunidades. A educadora lem- 
brou a representatividade das sa- 
las digitais pioneiras. “Temos cin- 
co sementinhas para mostrar que 
este projeto dá certo e multiplicar 
para todos os assentamentos do 
país”, disse. 

Frei Sérgio, do Instituto Pa- 
dre Josimo, relatou a mobilização 
de pais, alunos, professores e ou- 
tras entidades para erguer o pré- 
dio destinado a superar o analfa- 
betismo digital. “Esta sala foi es- 
forço de muita gente”, relatou 
apresentando um dos carpinteiros 
da obra. Entre um atendimento e 
outro, Tainá Hahn - que foi indi- 
cada pelos assentados e treinada 
pela UFF para atuar como tutora 
da Sala Digital - explicou que o 
prédio está em finalização. En- 
quanto isso, os equipamentos já 
foram utilizados pelos estudantes 
nas demais salas de aula e a pri- 
meira capacitação aberta à comu- 
nidade está agenda. 

O projeto-piloto contempla 
mais quatro assentamentos: Ron- 
dinha (em Jóia), Bom Será (em 
Santa do Livramento), Viamão/ 
Filhos de Sepé (em Viamão) e Ita- 
puí (em Nova Santa Rita), totali- 
zando 100 computadores disponi- 
bilizados. O prazo de funciona- 
mento da estrutura de apoio é de 
um ano prorrogável, sendo que a 
parte física permanecerá nos as- 
sentamentos. O dirigente do In- 
cra/RS, Nelson Grasselli, afirma 
que a ideia é expandir a iniciativa 
dentro do Rio Grande do Sul e 
para outras superintendências. 


Drº. Daiane Sonza Vidart 
CRM 34583 RQE 29060 RGE 25631 


COLONOSCOPIA, COLOPROCTOLOGIA, CLÍNICA 
E CIRURGIA DOS INTESTINOS, RETO E ANUS 
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PROJETA 


No Rancho Fundo - GLOBO - 18h30min 

Zefa Leonel ameaça capar Marcelo, que consegue fugir. Dona Manuela briga com Ariosto por 
conta de Artur e Marcelo. Tia Salete repreende o comportamento de Quinota. Todos ouvem um 
tiro ser disparado e questionam se Zefa Leonel atentou contra Marcelo. Quinota garante a Zefa 
Leonel que gosta de Marcelo, e a mãe afirma que, caso o rapaz retorne, aceitará o namoro dos 
dois. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora, que cobra a dívida do rapaz de Artur. Zé Bel- 
tino se revolta ao saber que Marcelo esteve com Quinota e atira contra o homem. Tia Salete e 
Juquinha procuram Padre Zezo para falar sobre uma morte. 


Família É Tudo - GLOBO - 19h 

Odair sai com Pudim, sem que Vênus veja. Lupita observa Júpiter se insinuar para uma moça 
na feira e desiste de se declarar. Mila grava Hans contando sobre seu plano com Jéssica contra 
Electra. Vênus se desespera com o sumiço de Pudim. Paulina orienta Odair. Andrômeda sente 
ciúmes de Chicão com Sheila. Tom avisa à polícia sobre o desaparecimento do filho. Pudim irrita 
Odair enquanto ele dirige. Paulina responsabiliza Vênus pelo sumiço do filho. 


Renascer - GLOBO - 21h 

José Inocêncio diz a Mariana que quer conviver com a mulher do jeito como a conheceu. Joana 
ameaça Egídio e acaba contando ao coronel que Sandra está na casa que era de Jacutinga. 
José Inocêncio confidencia a Augusto que se preocupa com a segurança de Norberto e Rachid 
depois que eles se juntaram a Sandra na abertura da casa. João Pedro questiona Sandra sobre 
a real intenção com o novo negócio. Morena se comove ao contar para Lu sobre a vida na casa 
de Jacutinga. Rachid resolve morar na casa com Sandra, mas não esconde sua preocupação. 


Sandra revê Dona Patroa. 


5 ÁRIES 
Você também pode ter uma ideia bem criativa 
de algo para fazer em casa e melhorar de vida O Solno 
seu paraíso astral joga ainda mais luz no seu charme e 
garante sucesso absoluto nas paqueras. Romance com 
amigo(a) recebe bons estímulos. 


P. TOURO 


Aceite que nem tudo pode ser como você gostaria 
e seja flexivel para contomar os obstáculos sem bater de 
frente comos outros. A familia pode dar um bom suporte 
para seus projetos: conte com os parentes. Valorize os 
pensamentos e planos em comum. 


GÊMEOS 


- Mas tenha cautela com os gastos, porque os 
boletos não perdoam. No amor, vai querer segurança 
e conversará muito com o crush para descobrir se 
vocês realmente combinam. Na união, os astros 
favorecem o diálogo e a compreensão mútua. 


A 
, & CÂNCER 
Pode, inclusive, ser com a pessoa amada. Não 
perca a chance de resolver uma pendência, mas 
sem treta, ok? A Lua realça seu lado sensuellen e 
vai ser fácil atrair quem deseja, seja na paquera ou 
na vida a dois 


à LEÃO 

O céu pede atenção à saúde: respeite seus 
limites e não leve trabalho ou preocupações para 
casa. No amor, há boas chances de se envolver 
secretamente com um crush conhecido ou colega 
de trabalho. A Lua promete ainda mais romantismo. 


“ VIRGEM 
Respeite seus limites e seus horários de des- 
canso para não surtar e prejudicar a sua saúde. O 
fim da tarde será ótimo trocar ideias com os migxs, 
seja por telefone, por skype, pelo zoom ou pelo zap 
mesmo. Romance também pode decolar. 


: 
4 LIBRA 
Sua alegria fará qualquer desafio ou obstácu- 
lo parecer pequeno e fácil de resolver. É pra glorificar 
de pé, viu?! Os astros também mandam avisar que 
você deve contar com a sorte, por isso, não deixe de 
fazer uma fezinha, mas evite apostar alto demais. 


ESCORPIÃO 


Reserve um tempo para cuidar do visual e 
sentir-se ainda mais poderosa. Nas paqueras, você 
vai estar beeeem pop: aproveite e tente se soltar e 
conversar mais para conhecer melhor o crush. Bom 
momento para revisar os planos 

LA 


T SAGITÁRIO 


Procure ter uma grana guardada para emer- 
gências. Papos descontraídos vão estimular as pa- 
queras e podem ajudá-la a encontrar um crush bem 
parecido com você. Na união, invista na seducência 
e use palavras picantes para incendiar a intimidade 


(TA 
, CAPRICÓRNIO 
A paquera pode surpreender, ainda mais se você 
abrir mão das exigências e apenas deixar rolar. Seus 
desejos estão à flor da pele e a temperatura promete 
subir muito entre quatro paredes! Para esquentar ainda 
mais o clima, capriche na seducência! 


j y 


| AQUÁRIO 
— “A saúde pode exigir mais atenção no fim do dia: 
evite levar serviço para casa e descanse para repor 
as energias. Bom momento para iniciar um romance. 
Se for com colega, talvez deva manter a relação em 
segredo por enquanto. 


A PEIXES 


Pode pintar um clima de romance com al- 
guém da turma ou do trabalho: converse para saber 
se os dois estão mesmo em sintonia. Na vida a dois, 
esclareça as dúvidas para fortalecer a confiança e 
o companheirismo. 


Palavras Cruzadas 


Loterias 


www.coquetel.com.br 
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Bajeense é selecionada 
para atuar junto de 
icone da dança do ventre 


DIVULGAÇÃO 


Thaís tem 25 anos e atua como professora e coreógrafa em Bagé 


Thaís Ritta de Souza, baila- 
rina bajeense e professora de 
Danças Orientais, está prestes a 
realizar um sonho que cultiva 
desde que iniciou seus estudos na 
área ,em 2012. Ela foi a única re- 
presentante do Rio Grande do 
Sul selecionada para integrar a 
coreografia do grupo Interesta- 
dual Mahaila El Helwa, na pro- 
gramação do Mercado Persa, um 
dos maiores eventos de dança 
oriental do mundo, que ocorre de 
19a21 de abril, em São Paulo. 


Um dos grandes nomes da 
dança oriental do mundo, a baila- 
rina Mahaila El Helwa é a única 
brasileira campeã mundial de 
dança do ventre pelo festival 
egípcio “Ahlan Wa Sahlan”. No 
grupo interestadual, reuniu baila- 
rinos de todo o Brasil e, inclusi- 
ve, de outros países, como Bélgi- 
ca e Argentina, para apresenta- 
ção no Mercado Persa. Antes da 
apresentação, que acontece no 
dia 21 de abril, os bailarinos sele- 
cionados, incluindo Thaís, terão 


VIDRAÇAR 


quatro dias de ensaio. 

Em uma breve entrevista 
concedida antes de sua partida 
para o evento, a dançarina de 25 
anos compartilhou sua empolga- 
ção e gratidão por essa oportuni- 
dade única em sua carreira. “Par- 
ticipei de duas seletivas e fui se- 
lecionada para representar o es- 
tado nesse evento dançando na 
IV edição Interestadual do grupo 
Mahaila El Helwa. Nós dançare- 
mos em grupo, meninas e meni- 
nos de diversos estados e fora do 
Brasil. Esta é a realização de um 
dos meus grandes sonhos como 
bailarina e uma oportunidade en- 
riquecedora para o meu cresci- 
mento profissional. Estou pronta 
para aprender e compartilhar es- 
tudos. Mahaila é uma das minhas 
maiores inspirações e será uma 
honra dividir essa experiência 
com ela e bailarinos incríveis”, 
destaca. 

Além de sua participação 
no grupo interestadual, Thaís 
também competirá na categoria 
solo profissional sub 31. Com 
uma formação que inclui não 
apenas as Danças Orientais, mas 
também experiências em jazz, 
danças urbanas e tradicionais 
gaúchas, Thaís se destaca como 
uma artista diversificada. Ao lon- 
go de sua carreira, a dançarina 
acumulou uma série de prêmios e 
reconhecimentos, tanto em even- 
tos nacionais quanto internacio- 
nais. Atualmente, faz parte do 
grupo Espaço Luísa Martins e 
ministra aulas no local. 

Com um olhar para o futu- 
ro, Thaís planeja continuar parti- 
cipando de eventos, concursos e 
workshops, buscando levar sua 
arte para um público cada vez 
maior: “Meu grande sonho é po- 
der viver da minha arte e levar 
minha cidade e meu estado para 
o mundo”, afirma. 


Novaeseerançã 
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Mais de cinco mil 
pessoas prestigiaram 
142 edição do Canto 
Sem Fronteira 


GIANA CUNHA/ESPECIAL JM 


Flávio Hanssen foi escolhido o 
Melhor Intérprete da noite 


No último final de semana, 
o tradicional festival Canto Sem 
Fronteira brilhou em sua 14º edi- 
ção, entregando premiação aos 
competidores que participaram 
desta celebração da música gaú- 
cha. Com mais de 600 inscrições, 
12 foram selecionadas para com- 
petir, iniciando na sexta-feira à 
noite e culminando com uma 
emocionante premiação no sába- 
do. No domingo, o Canto Sem 
Fronteira Piá reuniu a nova gera- 
ção do tradicionalismo. Durante 
os três dias de festival, cerca de 
cinco mil pessoas circularam pelo 
Complexo Cultural do Ginásio 
Auxiliadora. 

A grande vencedora desta 
edição foi a milonga “Mundo de 
Gente”, milonga com letra de Ra- 
fael Miranda Machado, com mú- 
sica e arranjo de André Teixeira. 
A canção não apenas conquistou 
o primeiro lugar, mas também re- 
cebeu os prêmios de Melhor Me- 
lodia, Melhor Letra e Melhor In- 
térprete, atribuído a Flávio Hans- 
sen. “Que beleza ver a gurizada 
nova aí, escrevendo tão bonito, 
uma mensagem de tudo o que está 
vivendo, as pessoas que marca- 
ram a vida dele (Rafael) e que de- 
ram todas as características da sua 
personalidade”, expressou emo- 
cionado Hanssen. 

Outros destaques incluem 


“Inverno de Rigor”, que ficou em 
segundo lugar, e “Nos Besamos 
Por El Aire”, em terceiro. A músi- 
ca “Inverno de Rigor” também foi 
eleita como a Mais Popular, além 
de receber o prêmio de Melhor 
Arranjo. O reconhecimento de 
Melhor Instrumentista foi para 
Guilherme Castilhos, por sua ha- 
bilidade no violão na música 
“Nos Besamos Por El Aire”. 

Já no domingo, foi a vez do 
Canto Sem Fronteira Piá, que 
abriu o palco para os talentos mi- 
rins e juvenis da região. Foram 
centenas de inscrições e 12 jovens 
artistas foram selecionados para 
se apresentar no festival. 

Na categoria Mirim foi pre- 
miada em primeiro lugar Helena 
Wille Hartwig, de Bagé; a segun- 
da posição ficou com Thomaz 
Jardim Nostrani, de Aceguá; a 
candiotense Dhayra Gabriellle 
Labrea Cesarino ficou com a ter- 
ceira colocação. 

Já na categoria Juvenil, os 
três vencedores são de Candiota. 
Leyce Pinheiro Kessler de Mou- 
ra, conquistou o primeiro lugar; 
Laurinda Pinheiro Kessler de 
Moura ficou em segundo; a ter- 
ceira colocação ficou com Isa- 
belly da Costa Ferreira. 

O festival não apenas cele- 
brou talentos musicais, mas tam- 
bém recebeu elogios pela qualida- 
de técnica e pelo ambiente de in- 
tegração proporcionado. O ideali- 
zador e produtor artístico do 
evento, Tiago Cesarino, enfatizou 
a importância dessa consagração, 
destacando o ambiente de confra- 
ternização e a integração entre ar- 
tistas e compositores. “O resulta- 
do do festival foi excelente, do 
ponto de vista da organização. 
Pelos feedbacks que a gente está 
recebendo, foi excelente”, afir- 
mou Cesarino, evidenciando o 
sucesso do evento. 

Cesarino relata que com 
transmissão nas redes sociais e 
tradução em libras, o festival al- 
cançou notoriedade em diversas 
plataformas, consolidando seu 
papel como uma celebração da 
música e da cultura gaúcha. Inclu- 
sive, destacou comentários positi- 
vos de diferentes veículos de co- 
municação e artistas renomados 
ressaltaram a importância e o su- 
cesso do Canto Sem Fronteira. 
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Duas ocorrências de embriaguez ao 
volante marcam madrugada de sábado 


Duas ocorrências de em- 
briaguez ao volante marcaram a 
madrugada de sábado na cidade. 
Por volta das 3h50, na Avenida 
Barão do Triunfo, um acidente 
foi registrado pelas autoridades. 
Um veículo capotado e um ho- 
mem de 44 anos, aparentemente 
ferido, foram encontrados pela 
polícia no local. 

O condutor, segundo infor- 
mações, perdeu o controle do 


PRF prende 


Na noite de domingo (14), 
na BR 293, em Bagé, a Polícia 
Rodoviária Federal prendeu o 
condutor de uma caminhonete 
pelo crime de embriaguez ao vo- 
lante. O teste do bafômetro resul- 
tou em quase o dobro do limite 
para a caracterização do crime de 
trânsito. 

Policiais Rodoviários Fede- 
rais realizavam comando de fis- 
calização com foco no combate a 
embriaguez ao volante, quando 
deram ordem de parada ao moto- 
rista de uma L200 com placas de 
Bagé. O motorista foi submetido 
ao teste do bafômetro, com o re- 
sultado de 0,50 mg/L, resultado 
que representa quase o dobro do 
limite que caracteriza o crime de 
embriaguez ao volante. 

O condutor, 40 anos, de Es- 
pumoso, foi preso em flagrante e 
encaminhado à polícia judiciária 
local. O veículo foi entregue para 
condutor devidamente habilitado 
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Fiat Siena que dirigia, resultando 
no acidente. Apesar de apresen- 
tar forte odor etílico, o homem 
recusou-se a realizar o teste do 
etilômetro, admitindo, no entan- 
to, ter consumido bebidas alcoó- 
licas. O Samu foi acionado para 
prestar socorro ao indivíduo. 
Horas mais tarde, por volta 
das 5h30, na rua Carlos Manga- 
beira, outra situação de embria- 
guez ao volante chamou a aten- 


motorista embriagado em Bagé 


que também realizou o bafôme- 

tro e constatado que não havia 

ingerido bebidas alcoólicas. 
Além da autuação pela in- 
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ção. Durante um patrulhamento 
de rotina, uma patrulha policial 
avistou um veículo Brava em 
movimento, com os faróis desli- 
gados, levantando suspeitas. Ao 
abordar o condutor, de 57 anos, 
os agentes notaram sinais claros 
de embriaguez. O individuo 
apresentava dificuldade para 
abrir a janela do carro e seu dis- 
curso estava desconexo, além de 
exalar forte odor de álcool. 


Diante dos indícios, foi ofe- 
recido ao condutor o teste do ba- 
fômetro, que ele recusou-se a re- 
alizar, resultando em sua prisão 
por embriaguez ao volante. Após 
a detenção, o suspeito foi enca- 
minhado ao Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) para realização 
de um laudo médico, e posterior- 
mente à Delegacia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para os 
procedimentos legais. 


DIVULGAÇÃO/PRF 


fração de dirigir sob a influência 
de álcool, no valor de R$ 
2.934,70, e da suspensão do di- 
reito de dirigir por 12 meses, ele 


responderá pelo crime de em- 
briaguez ao volante, com pena de 
detenção de seis meses a três 
anos. 


D Óbitos n 


NEI GARCIA MORAES, 76 anos, contador, casado com Gleci Mara da Silva 
Santos. Residia na rua Salgado Filho. Deixa os filhos Valesca, Valéria, Ana 


Cláudia e Tiago. 


MARTA RODRIGUES UMPIERRES, 75 anos, doméstica aposentada, viúva. 
Residia na rua Dorotheo Lima, bairro Castro Alves. Deixa os filhos Jaqueline, 
Éverton Flávio, Émerson, Léa Maria e Gilca Helena. 


SÍLVIA VALESCA OLIVELLA OLIVEIRA, 80 anos, dona de casa, viúva. Residia 
na rua Dom Ângelo Felix Mugnol, bairro Narciso Suñe. Deixa os filhos Vales- 


ca, Graciela, Flávio e Maura. 
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Bagé x São Gabriel: o pontapé 
inicial na Divisão de Acesso 


Chegou o tão aguardado dia 
da estreia do Bagé no Gauchão 
A-2, a Divisão de Acesso. Depois 
do adiamento no final de semana 
(por conta das inscrições de atle- 
tas do adversário), o jalde-negro 
dá o pontapé inicial nesta terça- 
-feira, 16, às 15h, diante do São 
Gabriel. O palco é o Estádio Pe- 
dra Moura. Em razão de punição, 
a partida terá que ocorrer com 
portões fechados. O torcedor não 
poderá acompanhar o jogo no es- 
tadio, no entanto, a garra em cam- 
po. típica no bairro Menino Deus, 
não faltará nessa competição que 
inicia, tão “peleada” como é a Di- 
visão de Acesso. A partida tam- 
bém ganhou uma dramaticidade 
para o lado do São Gabriel visto 
que, até as 17h de segunda-feira, 
15, possuía apenas oito jogadores 
com o nome publicado no Bole- 
tim Informativo Diário (BID) da 
Confederação Brasileira de Fute- 
bol (CBF). 


As características 
da competição 

Para muitos profissionais 
envolvidos com o futebol gaú- 
cho, a Divisão de Acesso é a 
mais equilibrada das três séries 
do Rio Grande do Sul. Por isso, 
acaba tendo características pecu- 
liares, o que exige um entendi- 
mento que vai além de questões 
técnicas do jogo propriamente 
dito. O Bagé abriu a pré-tempo- 
rada no dia 2 de março e o elenco 
de jogadores foi se formatando 
aos poucos, a medida que os jo- 
gadores que estavam empresta- 
dos para equipes que jogavam a 
Série A dos estaduais se apresen- 


FICHA TÉCNICA 


BAGÉ X SÃO GABRIEL 

Divisão de Acesso — 12 rodada 
16/04/2024 - 15h - Estádio 
Pedra Moura 

BAGÉ - Tom (Régis), Felipe Cor- 
deiro, Raúl, Wagner Freitas e 
Gustavo Nogy; Ben Hur, Alan 
Gonçalves (Makelele), William 
Bartholdy, Wallan Luan (Pablo 
Bueno) e Douglas Vargas; Mário 
César. Técnico: Alê Menezes. 
ARBITRAGEM - Tiago Lemos 
Clasen, auxiliado por Paulo Ivan 
de Ávila da Silva e Rodrigo Maia 
Tedesco; João Pedro Ludtke 
Martins (4º árbitro) 


tavam no Pedra Moura. O jalde- 
-negro conta com 24 jogadores 
acertados. 

Em razão da disponibilida- 
de do elenco, que foi ocorrendo 
durante a própria pré-temporada, 
o técnico Alê Menezes precisou 
fazer algumas improvisações du- 
rantes os jogos-treinos. Entretan- 
to, tudo dentro de um esquema 
tático e padrão de jogo que pre- 
tende adotar na competição. As 
improvisações, segundo ele, 
também serviram para simular 
possíveis situações que talvez se- 
jam necessárias ao longo das ro- 
dadas, por conta das suspensões 
por cartões e lesões que os atletas 
poderão ter. “Jogaremos essa Di- 
visão de Acesso num clima chu- 
voso e um inverno rigoroso. Os 
jogadores precisam estar prepa- 
rados para as dificuldades. Mas 
independente de ser primeiro ou 
quarto colocado, o importante é 
se classificar. Depois, é outro 
campeonato”, enfatiza Alê. 


Equilíbrio entre técnica 
e competitividade 


A situação é compactuada 
pelo zagueiro do Bagé, Wagner 
Freitas. Inclusive, acrescenta, no 
argumento, a necessidade do 
time equilibrar os fatores de téc- 
nica e competitividade. “Não 
adianta ser muito técnica, mas 
com pouca competitividade. Mas 
também não dá para ser competi- 
tivo sem qualidade. O time que 
conseguir equilibrar melhor es- 
sas duas valências tem a chance 
maior de sucesso”, salienta. 

Com relação ao chavea- 
mento, Freitas teve apenas uma 


oportunidade na carreira de jogar 
no grupo B, que tem como foco 
as equipes da Metade Sul. No 
caso, foi pelo São Paulo de Rio 
Grande do Sul. “Nas outras ve- 
zes, foi no grupo A, conhecido pe- 
las equipes da Serra e região Me- 
tropolitana. A dificuldade é imen- 
sa, independente do lado da chave 
que estiver. Os clubes já têm o 
DNA da Divisão de Acesso. Há 
vários times qualificados, mas 
também não estamos de bobos na 
história. As equipes terão um gran- 
de adversário pela frente”, frisa. 


Decidir em casa 
ou fora 


Nas duas vezes em que foi 
campeão da Divisão de Acesso 
— em 2019 (Ypiranga) e 2022 
(Esportivo), Freitas conta que 
decidiu fora. Ao mesmo tempo 
que considera a importância do 
fator local, também aponta que 
nem sempre acaba sendo predo- 
minante. E isso tem a ver com a 
própria posição em que termi- 
nou a fase classificatória, evi- 
denciando o argumento de que 
nem sempre a equipe que termi- 


PRISCILA PETRECHELIESPECIAL JM 


Jalde-negro estreia nesta terça-feira 


na na primeira ou segunda posi- 
ção da chave acaba, necessaria- 
mente, sendo a campeã ou ob- 
tendo o acesso. “Decidir em 
casa é sempre bom, mas também 
acredito que aquela mesma 
energia que está a teu favor pode 
virar contra. Isso é muito relati- 
vo. Hoje, o nosso objetivo maior 
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pe 


Wagner Freitas destaca necessidade 
do entendimento do certame 


é classificar. É um campeonato 
bem peculiar, difícil de cravar 
quem sobe ou quem desce. Fo- 
ram 45 dias trabalhando duro, 
em busca da melhora física, táti- 
ca, técnica e psicológica. Vamos 
fazer o nosso melhor e tudo co- 
meça contra o São Gabriel”, 
conclui. 


GABRIEL MESSIAS/ESPECIAL JM 


Alê Menezes apontou importância 
de testar alternativas 


ELENCO JALDE-NEGRO* 
Goleiros - Tom, Régis e Rafael Dal 
Molin 

Laterais — Felipe Cordeiro, Gabriel 
Biteco, Gustavo Nogy, Diego Hoffmann 
Zagueiros - Raúl Rocha, Wagner Frei- 
tas, Diogo Rollo e Augusto Pedra 
Volante — Ben Hur, Makelele, Alan 
Gonçalves 

Meia — William Bartholdy, Leandro 
Canhoto, Fernandinho e Wendel Júnior 
(está no Votuporanguense) 

Atacante — Wallan Luan, Douglas Var- 
gas, Pablo Bueno, Vini Santos, Mário 
César, Alex Gonçalves 

* Considerando nomes publicados no 
Boletim Informativo Diário (BID) 


JOGOS (12 RODADA) 
SÁBADO (13) 
Esportivo 0x0 Gaúcho 
União Frederiquense 0x1 Brasil-FA 


DOMINGO (14) 
Veranópolis 0x1 Glória 
Pelotas 0x1 Inter-SM 
Aimoré 1x1 Lajeadense 
Passo Fundo 2x1 Cruzeiro 


TERÇA-FEIRA (16) 
15h - Bagé x São Gabriel 
15h - Futebol com Vida x Monsoon 


GRUPOS 

A - Brasil (Farroupilha), Cruzeiro (Cachoeirinha), 
Esportivo (Bento Gonçalves), Gaúcho (Passo Fun- 
do), Glória (Vacaria), Passo Fundo, União Frederi- 
quense (Frederico Westphalen) e Veranópolis 


B - Bagé, Aimoré (São Leopoldo), Inter (Santa 
Maria), Pelotas, Lajeadense (Lajeado), Futebol 
com Vida (Viamão), Monsoon (Porto Alegre) e São 
Gabriel. 


REGULAMENTO - As equipes se enfrentam den- 
tro do grupo, em turno e retumo. Os quatro pri- 
meiros de cada chave avançam para as quartas 
de final, enquanto que o último colocado dos gru- 
pos são rebaixados à Terceirona do ano seguinte. 
Depois, quartas de final, semifinal e final. Os dois 
finalistas serão promovidos ao Gauchão de 2025. 
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Rodrigo Mamá, William Campos e Tato Moreira 
são escolhidos na seleção do Gauchão 


A Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF) divulgou a sele- 
ção oficial do Campeonato 
Gaúcho de 2024. Três nomes 
do Guarany foram escolhidos: 
Rodrigo Mamá (melhor golei- 
ro), William Campos (melhor 
treinador) e Tato Moreira (me- 
lhor dirigente). A escolha ocor- 
reu por meio de votação dos 
jornalistas associados à Asso- 


Guarany venceu votação com goleiro, treinador e dirigente 


ciação dos Cronistas Esporti- 
vos Gaúchos (Aceg). 

Rodrigo Mamá foi um dos 
protagonistas da campanha que 
levou o Guarany ao 5º lugar do 
Gauchão. Entre as grandes atu- 
ações, destaque para os três pê- 
naltis defendidos durante a fase 
classificatória. William Cam- 
pos se destacou por ter coman- 
dado uma reação do clube na 
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competição, saindo da lanterna 
e terminando a primeira fase no 
4° lugar, tendo garantido uma 
vaga na Série D do Brasileirão 
de 2025. E justamente por esse 
trabalho feito, que colocou pela 
primeira vez na história uma 
equipe bajeense numa competi- 
ção nacional que o presidente 
Tato Moreira levou o prêmio de 
melhor dirigente. 
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Segue abaixo a lista completa 


Goleiro - Rodrigo Mamá (Guarany) 
Lateral direito - João Lucas (Juventude) 
Zagueiro - Zé Marcos (Juventude) 
Zagueiro — Kannermann (Grêmio) 
Lateral esquerdo - Dudu Mandai (Caxias) 
Volante — Villasanti (Grêmio) 

Volante — Caíque (Juventude) 

Meia — Alan Patrick (Internacional) 

Meia — Cristaldo (Grêmio) 

Atacante - Gustavo Nunes (Grêmio) 
Atacante — Diego Costa (Grêmio) 
Técnico: William Campos (Guarany) 


PRÊMIOS INDIVIDUAIS 

Goleadores — Diego Costa e Cristaldo (Grêmio) - 6 gols 
Goleiro menos vazado — Anthoni (Internacional) 
Craque - Diego Costa (Grêmio) 

Dirigente — Tato Moreira (Guarany) 

Árbitro - Rafael Klein 

Assistente - Maíra Moreira 

Fair Play — São Luiz 
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Alvirrubro foi considerado uma das sensações do campeonato 
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